FRANCISZEK Sulima DEYMA 


po długiej i ciężkiej słabości, opatrzony św. Bakra- 

mentami zmarł w Niedzielę dnia 15-go Listopada 1891 
o godz. 4-ej rano w 82 roku życia. 

Pozostały syn wraz z żoną i siostrą zapraszają 

na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie we Wtorek 

dnia 17-go Listopada 1891 o godz. 8-ciej po południu 


z domu w dzielnicy IIL, Barichgasse Nr. 5 A. do 


kościoła parafialnego św. Rocha (III. Hauptstrasse) 


a ztamtad po uroczystem poświęceniu na tutejszy cme- 
tarz centralny. 


Nabożeństwa żałobne 
odprawią się w Sobotę dnia 21-go Listopada o godz. 


10-tej przed poł. w powyżej wymienionym kościele. 


Wiedeń 15-go Listop. 1891. 


Z drukarni „Steyrermihle. 


